DEMON 


スピーカー 

SC-A55SG 

SC-C55SG 

SC-T55SG 

取扱説明書 


安全じお使いいただくためじ一必ずお守りください。 


• お買い上げいただき、ありがとうございまず。 

• ご使用の前にこの取扱説明書をよ<お読みのうえ、正し<ご使用<ださい。 

• お読みになった後は後日お役に立つこともありまずので、あず保存してください。 






ごほ用になる前に 


まを上のごま意 


正しく巧をじお使いいただくため、ご使用の前に必ず 
よくお読みください。 

この巧あ説明書および製品への表示では、製品を安全 
に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害 
や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな 
絵表示をしています。その絵表示と意巧は次のように 
なっていまず。 

内容をよく理解してから本文をお読みください。 


絵表示の例 

図の中やお傍に具体的な禁止内容が 
なかれていまず。 


A 


感電注意 


A 記号はま意〔危険•警告を含む）を 
促す内容があることを告げるものでず。 


(S) 


分解禁止 


0記号は禁止の行為であることを 
告げるものでず。 




電源プラグを 
コンセントからキ友け 


»記号は行為を強制したり指示する内容を 
告げるものでず。 


么警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、 

人が死 t または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想をされる内容を示していまず。 


€ 


万一異常が発生した6、電源プラグをすぐに 
抜く 

_ • 煙や異臭，異音が化たとき 

""- Sv ? •落とした y 、破損したとき 
か 6} 友け•機器内部に水や金属類，燃えやすいちのなどが入った 
とさ 

そのまま使巧ずると、义災•感電の原因となります。すぐに本体と 
接続している機器の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントから 
抜いて、安全を確認してから販売店にご速絡ください。 

お客様じよる修理などは危隨ですので絶対におやめください。 



水をかけたり、濡6したりしない 

雨天 • 峰雪中 • :海岸 .水进での使巧は特にご注意 < ださい。 
乂楽•感電の原因となります。 


かめれ 

禁止 


0 内部に水などの液体や異物を入れない 

機器内部に水などの液体や金属類> 燃えやすいものなど 
を差し込んピリ，落とし込んピリしないで < ださい。 

义災■感電の原因となりまず。 

特にお子様のいるご家:庭ではごミ主意ください。 




ねじをかしたり、巧解や改造をしたりしない 

この機器を改造しないでください。火災-感電の原因と 
なりまず。 

分解禁止内部の点お-調整-修理は販売店にご依頼ください。 


(§) 

水場での 
使用禁止 


風呂-シャワー室では使用しない 

义が-感電の原因となります。 


S この機器の上に巧瓶 • 植木鉢•コップ•化粧品 • 
薬品や水などが入った容器を置かない 

こぼれたり、中に入った場合、义災•感電の原因となり 
ます。 
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r A 、、 つと この»ホを無 ネ 見して、つた取 U ® いをずると、 1 

/ f \ 、/- i - 尽 人が傷害を負う可能性が想走される内容および物的損害のみの発生が想走される内容を示して 

• 、 いまず。 

機器の接続は説明書をよく読んでか 6 接続す 

テレビ' 才-ディオ機器' ビデオ機器などの機器を接続 
する場合は，電源を切り，を々の機器の取扱説 B 月書に従っ 
て接続してください。 

また、接続(こは指をのコードを使巧してください。指を外のコー 
ドを使巧したり、コードを延長したりすると発熱し、やけどの原因 
となることがありまず。 

この機器に乗ったり、ぶら下がったりしない 

1 \J 特に幼いお子様のいるご家庭では、ごま意ください。倒 

れたり、壊れたりして、けがの原因となることがありま 
禁止 ^ 

す。 

重いものをのせない 

( VJ 機器の上(こ重いものや外枠か 6 はみ化るような大きなも 
のを置かないでください。パランスがくずれて倒れたり、 
落下して、けがの原因となることがあります。 

電源を入れる刖には、音量を最小にする 

AS 類大きな音が化て、聴力障害などの馳となることが 
をります。 

おず実施 

移動させるときは 

fyt " まず電源を切り、おず電源プラグをコンセントか 6 あ 
、グ き、外部の接続]-ドを外してからおこなってください。 
電源プラグをコードが傷つき、义楽-感電の原因となることがありま 

つンセント づ* 

からおけ9 ° 

/長時間音が歪んだが態で使用しない 

( スピーカーが凳熱し、义楽の原因となることがあります。 

禁止 

A 日年に一度は内部の掃除を 

/! \ 販売店などじご相談ください。内部にほこりがたまった 
: まま、長い闇掃除をしないと义災やちな障の原因となるこ 
とがあります。 

特に、湿気のをくなる梅雨期の前におこなうと、より効果的でず。 
なお、内部の掃除費用じついては販売店などじご相談ください。 

/C^ 不安定な場所に置かない 

{ \) ぐ 6 ついた台の上や傾いたところなど不安定な攝所に置 
かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因 
となることがあります。 

次のような場所には置かない 

( \) 义災-感電の原因となることがあります。 

• 調理台やぶ湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような 
ところ 

• 湿気やほこりの多いところ 

• 直射日光の当たるところや暖房器具のおくなど高温に 

なるところ 

V 
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に C - A 55 SG 】 


〇媛〇 


に C - C 55 SG 】 


[ SC - T 55 SG ] 




本書に使巧しているイラストは巧り扱いちまを説明するためのもの 
で，実物と異なる場合があります。 


ご使用の前にご確認ください。 

□ SC - A 55 SG 


( スピーカー ケーブル''…1本 

ずベリ止め 



(1 シト4枚） . 

1枚 



夕 

(長さ：約 10 m ) 



取扱説明書（本書） . 


1冊 

製品のごち談と修理.サービス窓□一覧表 . 

1枚 

保証書【捆包箱に添が】 




□ SC - C 55 SG 


スピーカー ケーブル''…1本 

/ 

(長さ：約 3 m ) 

フット . 2個 

ろを 

ずベリ止め 

(1 シト4枚） . 1枚 

取扱説明書（本書）1冊 
製品のごち談と修理- 
サービス 窓□一覧表 ''''' 1枚 
保証書【捆包箱に添が】 

J 


□ SC - T 55 SG 



取扱説明書（本書）''…1冊 
製品のご相談と修理- 
サービス 窓□一覧表''…1枚 
保証書【捆包箱に添付】 


設置の際のごを意 


スピーカーの音質は、部屋の大きさ-形態（洋室、巧室）- 
設置のしかたなどの影響を受けやずいため、設置じついて 
は々のことにごを意ください。 

•本機を直接床に設置ずると低音が不自然に強調される場 
合がありまず。そのときはコンクリートブ□、ソクなどの固 
し1台の上[こ設置してくださし、 

•本機をレコードプレーヤーと同じ台や棚の上に設置ずると 
八ウリングを起こすことがありますので、ごを意ください。 
• 本機の近< じ磁ちちし< は磁石を備えた家具や器具など 
が置かれている場合、本機との相互作用により、テレビに 
色むらを発生させる場合がありまずのでご注意ください。 


A 


警告 

• 天井や壁への取り付けは安全性お保のため、 

専門施工業者へ依頼してください。 

• スピーカーケーブルを足や手に引っ掛けて 
本機を落下させることのないようじ、ケー 
ブルは必ず壁などに固をして < ださい。 

•取り付け後はをず安全性をお認して < ださい。 

また、その後走期的に落下の可能性がないか安全点横を 
実施してください。取り付け場所、取り付け方法の不備 
によるいかなる損害、事がじついても弊社はいっさいそ 
の責を負いません。 


ステレオ音のエチケット 


I 音のエチケット I 


隣り近所への配慮〔おもいやり）を十分 
じいたしましょう。 

特に静かな夜闇は、かさな音でも通りや 
ずいものでず。夜闇の音楽鑑賞じは、特 
じ気を配りましょう。 


::戚巧 n 巧か到 n 


游誰9广9巧 


4川：了9巧广みけ 


ぁ11^4|1::，；^::。こ1: 


W がな燕 


3 








































































設置のしかた 


□ SC - C 55 SG 

水平または上向きに設置ずることができまず。 

【水平に設置する場合】 

付属のずベリ止め （4 枚）を底面に員よってください。 

[ SC - C 55 SG 底面図】 



f 

◎ 

D __ 1 _ 

〇 


付属のフット 


すべり止め 



•すべり止めは本機底面の後端いっぱいじ貼ってください。 

本機を設置面に直接あてると、本機や設置面に傷をつけてしまう 
ことがありまず。 

•底面のねじ巧は付属のフット専巧です。 

スクンドに取り付けたり、他の巧遠には使巧しないでください。 

□ SC - A 55 SG 

付属のずベリ止め （4 枚）を底面 I こおってください。 

に C - A 55 SG 背面図】 


【上向きに設置する場合】 

付属のフットに個）を底面のねじ穴に取りがけてください。 



天井-壁掛け用 
'スピーカーブラケッ 
ASG-20 
取り付けねじ巧 


に C - A 55 SG 底面図】 


ずベリ止め 


〇 

〇 

〇 


り 

〇 


スピーカー スタンド 
ASF-A77 、 

、天井-壁掛け用 
スピーカー ブラケット 
ASG-20 
取り付けねじ巧 


【スタンドまたはブラケットじ取り付ける場合】 

取りがけの際は、スタンドやブラケットの説明書に従い、 
十分ミ主意してしっかりと取りがけてください。 


か観仕上げについて 


木目柄モデルのキャビネットの前面には天然木がから作られ 
た部材を使用していまず。そのために色や柄は自然のままで 
あり、他にひとつとして同じ色柄のものはありません。塗装 
や最終仕上げでは当社の厳しい品質基準で管理しておりまず 
ので、巧ムしてご使用<ださい。 


お手入れのしかた 


キャビネ、ソトや操作パネル部分の巧れを拭き取るときは、 
柔らかい巧を使用して藍く拭き取ってください。 

※化学ぞうきんをご使用の際は、そのを意書に従って< 
ださい。 

ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本 
機に付着ずると、変質したり変をずることがありまずので 
使用しないでください。 


その他のごを意 


I アンプの音量を極端に大き<して歪んだ音のまま再生ず 
ることは、 アンプや スピーカーにとってダメージになる 場 
合がありまず。適正な音量でお楽しみください。 

I 本機を移動させる場合、サランネット越しにスピーカー部 
表面に強い力を加えると、スピーカーを破損させてしまう 
ことがありまずので、ごま意ください。 

I をモデル （ A / C / T ) のツィーターの振動板じは、音質向 
上のためのかさな巧（ベンチレーシヨンホール）があいて 
いまず。 
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巧続のしかた 


接続の際はアンプの取扱説明書をよくお読みの上、正し< 
ご使用 < ださい。 

•スピーカー背面の入力端子とアンプのスピーカー化力端 
子を付属のスピーカーケーブルで接続しまず。 

•左チヤンネルのスピーカーはアンプの L 端子へ、ちチヤン 
ネルのスピーカーはアンプの R 端子へ、極性（+、一）を 
お認して接続しまず。 

•アンプにはいろいろなスピーカー化力端子がありまず。 
お使いになるアンプの取扱説明書をお認してください。 

• スピーカーをアンプに接統する場合は、'必ずアンプの電源を切っ 
てか6おこなってください。 

• 極性を閨違えると、位相が変わったりほ音域のない不自がな再生 
音になってしまいまず。正し<接続して<ださい。 
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^常の接続のしかた 

スピーカー背面の入力端子とアンプのスピーカー化力端子を 
スピーカーケーブルで接続します。 

□ SC - A 55 SG 、 SC - C 55 SG 



7 スピーカーケーフル巧端の被 
覆をはずし、指でしっかりよ 
じる。 


-被覆 



2 端子を左に回してゆるめ、接続コードをスピーカー 
端子の巧に差し込む。 


3 端子をちじ回して締め付け、芯線部ろが穴か6は 
み出ていないか確認する。 

接続が終わったら、スピーカーケーブルを軽く引っ張り、確実に接 
続されているか確認をしてください。 

スピーカーケープルのお織どうしを接触させないでください。アン 
プの回路がショートし、故障の原因となります。 


ショートワイヤーが差しぶまれていることを確認しまず。 
スピーカー端子のねじをゆるめてケーブルのお穂を差し化 
み、ねじを締めてください。 



因 

接続が終わったら、ショートワイ中一がずベての端す （+ と+、 
一と一）に確実に接続されているか確認をしてください。 






































バイワイヤリング接続のしかた 
( SC - T 55 SG のみ） 


SC - T 55 SG の入力端子および回路は、高域用（上段）とほ 
域用（下段）が分離独立しているバイワイヤリング接続対応 
方までず。そのため、高域とほ域のレベル差から生じる音声 
信号の干渉を受けることなく、より高音質な再生をお楽しみ 
いただくことができまず。 

※本機！台じつき2本の接続コードをご用意ください。 
※すべての端子をゆるめ、 +、 一側① シヨー トワイヤーをは 
ずします。 


•パイワイヤリングでご使用の場含も、本機のインピーダンスは変 
わりません。 

• さらに発展した楽しみかたとして、アンプを2台お持ちの場合に 
は、パイアンプ驅動ができます。その塌合は、2台のアンプの化 
カレベルを同じにしてください。 



アンプの化カレべルが異なると、高音または低音のみが強調され、 
最良の音質パランスが得6れない場合があります。 


□スピーカー出力を2系統 （A + B ) 持つアンプとの接続 

スピーカー化力切り替えスイ、ソチを 「 A 十 B 」 じしまず。 



□スピーカー出力が1系統のみのアンプとの接続 

化力が2系統あっても、 A と B を同時に止!力できないアン 
プや、2つの系統が直列接続じなるアンプじは、このち法で 
接続してください。 



サランネツトのはずしかた 


•スピーカー前面のサランネットは、取り外ずことができま 
ず。 

•取り外ずときは、サランネットの両側を持って手前に引い 
て < ださい。 

•取り付けるときは、サランネットの突起部とキャビネット 
の穴部を合わせて押し込んで<ださい。 
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巧証とサービスについて 


田この商品には保証書が添付されておりまず。 

保証書は所走事項をお買い上げの販売店で記入しておおし致しまずので、記載内容をご 
巧認のうえ大切に保存して < ださい。 

回保証期圍は、お買い上げ日より1年圍でず。 

万一が障した場合には、保証書の記載内容じより、お買い上げの販売店またはお近<の 
修理柜談窓□が修理を申し受けまず。 

但し、保証期圍内でも保証書が添付されない場合は、有料修理となりまずので、ごを意 
ください。 

詳しくは、保証書をご覧ください。 

※修理相談窓□については、付属品『製品のごち談と修理-サービス窓□一覧表』をご 
参照 < ださい。 

巧]保証期聞後の修理については、お買い上げの販売店またはおお< の修理巧談窓□にご相 
談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理致しまず。 

0本機の補修用性能部品の保有期園は、製造打ち切り後8年でず。 

回お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期聞内のサービス活動およびその後の 
安全点ち活動のために記載内容を利用させていただく場合がございまずので、あ6かじ 
めご了承ください。 

固この商品に添付されている保証書じよって、保証書を発行している者（保証責任者）お 
よびそれ W 外の事業者に対ずるお客様の法律上の権利を制限ずるものではありません。 

巧]保証および修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはおお<の修理ち談 
窓□にごち談< ださい。 

《蜡社製品のお問い合わせじついては、お客様柜談センターにご連絡ください。 

詳しくは、付属品『製品のごち談と修理.サービス窓□一覧表』をご参照ください。 
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主な仕様 


□ SC - A 55 SG 

お式： 

再生周液数域： 

入カインピーダンス： 
最大許容入力： 

平均出力音圧レベル： 

ク□スオーバー周液数： 
スピーカーユニット： 

ホ去： 

質量： 

□ SC - C 55 SG 

形式： 

再生周液数域： 

入カインピーダンス： 
最大許容入力： 

平均出力音圧レベル： 

ク□スオーバー周液数： 
スピーカーユニット： 

ブ法： 

質量： 


2ウェイ • 2スピーカー 
バスレフ 型、ブック シェルフ 型、防磁設計 
4己 Hz 〜 60 l<Hz 
6 0 

80 W ( JEITA )、120 W ( PEAK ) 

84 dB (1 W •1 m ) 

2 kHz 

ウー八- (13 cm コーン形 X 1) 

ツィーター (2.5 crn ソフトドーム形 X 1) 

182 (幅 ）X 270 (高さ ）X 172 (奧行き ） mm 
3.7 ks 


2ウェイ•日スピーカー 
バスレフ型、防磁設計 
50 Hz -60 kHz 
6 0 

100 W (JEITAX 200 W ( PEAK ) 

86 dB (1 W •1 m ) 

2 kHz 

ウ ー J \- (8 cm コーン形 X 4) 

ツィーター (2.5 cm ソフトドーム形 X 1) 

500 ( 幅） X100 (高さ） X 199 (奧巧き ） mm (フット未使用時) 
500 ( 幅） X 131(高さ ）X 207 (奧巧き ） mm (フット使用時） 
4.1 k 呂 


□ SC - T 55 S 6 

形式： 

再を周液数域： 

入カインピーダンス： 
最大許容入力： 

平均出力音圧レベル： 

ク□スオーバー周液数: 
スピーカーユニット： 

ホ去： 

質量： 


2ウェイ • 3スピーカー 
バスレフ型、フ□ア型、防磁設計 
30 Hz -60 kHz 
6 0 

100 W (JEITAX 200 W ( PEAK ) 

87 dB (1 W .1 m ) 

2 kHz 

ウー八- (13 cm コーン形 X 2) 

ツィーター (2.5 cm ソフトドーム形 X 1) 

242 (幅） X 982 (高さ） X 311(奧巧き） mm 

16.01<呂 


《 JEITA :(社）電子情報技術産業協会が制定した規格です。 


仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。 


ぃ巧巧口々か到 n 


お諭 Q 广け 4 C 




巧11が4|代，：^口。こ T 




8 













孩 I 


孩 I 


DEMON 


デノンお客様ネ目談センター 


巧 044-670-5555 

【電話香号はお間違えのないようじおかけください。】 

受付時間9 : 3日〜12 : 00、12 ： 45 ~ 17： 30 

(当せ休日および祝日を除く、月〜金曜日） 

〒21 0-8569 巧奈リ際…崎市川崎区日進巧2番地1 D & M ビル 3 F 

故障.修理-サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター) 
については、次の当せホームページでもご確認いただけまず。 

htt_p://denon.jp/i_p/su の 0 け / pages/servicecenter.asjDx 


後日のためじ記入しておいてください。 

購入店名: 

電話 （ - 

) 

ご購入年月日: 

年月日 

J 


株式会社 デイーアンドエムホールデイングス 







